JULJUSZ ERBEN 


ofiejał e. k. Kolei państwowej, 


przeżywszy lat 49, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł w Poniedziałek dnia 15 Kwietnia 1901 r. 


W smutku pogrążona żona zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, 
który się odbędzie we Środę dnia 17-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu żałoby pod L. 14 


przy ulicy Niecałej wprost na ementarz. 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie sie we Czwartek dnia 18 b. m. o godz. 11 rano w kościele 00. Reformatow. 


Zakład pogrzebowy „Pompes tunebres* A. Szatranskiego. Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


